σοα1]ε 1 ΣΣ πο οὔποτ 

1 πουπάδε τν 1ο 8 

πο α βΏπιιθ το 1ου 15 ϱ 3 8 τ. υπο 11 

ιβατὰ {τοπ Ἠλπιο 11 3 ἀπ ΌΠΘΣΘ. 
Ρ1Θ356 1οῦ πιο Ὠβνε ΠΡΟΣ ῇ εΙΑΥ ϐ υπθιςο ᾽ 
48595 Γοεῦ ν1βΏϑ6 


